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形式の呼び 


RCK - S 0 AS 3 


RCK -20 巨 S 3 


ご愛用の皆様へ 

このたびは、ガス高速オーブン〈コンべッ 

ク〉をお買い上げいたださましてありびと 

5ございます。 

参ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお 
読みいたださ、安全に正しくお使いくだ 
さい。 

•本製品は業務用として作られています。 
一般家庭用には使用しないでください。 

参使用者び代わった場合には、必ずこの取 
扱説明書を読んでいたださ、かつ指導し 
てください。 

♦本製品は国内専用です。海外では使用 
でさません。 

•取扱説明書を紛失した場合は、お買い上 
げの販売店または当社事業所に連絡し 
て再購入してください。 

参この取扱説明書の裏表紙び保証書にな 
つています。内容をよくご確認のうえ、 
大切に保管してください。 
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必ずお守りください 


D ち全上のごま意 

この機器をま全に使用していただくために、下記のことを必ずお守りください。 
これ5のま意事項は安全に関ずる重要な内容でず。表示と意味は下記の通りでず。 


A 危険 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人び死 t 、 重傷を負う可能、または乂災 
の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。 

A 警告 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死 t 、 重傷を負う可能性、または乂災 
の可能性が想定される内容を示しています。 

A ) ま后、 

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの 
発生が想定される内容を示しています。 


^上記に述べる傷害、物的傷害とはそれぞれ次のよラなものをいいまず。) 

傷 害：治療に入院や長期の通院を要さない、けが-やけど(高温-低温い感電などをさします。 
物的損害：家屋-家財および家畜-ぺットにかかわる拡大損害をさします。 


絵表示について次のような意巧があります。 


A 一般的なを除 A 

/!\ 11 乂災注意 

ま局 

^分解禁止 义気禁止 


—版的な禁止 
〇 必ず巧うこと 


触れるな 

ア-スを接続せよ 
^電源プラグを巧く 


A 危険 


■ガス漏れに気づいた5絶細こ乂をつけたり、■ガス漏れに気づいた5すぐに使用を中止する。 
電気器具のスイツチの r 入•切」禁止、電気プ ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。 

ラグの抜き差し禁止、周辺の電話を使用しない。②窓や戸を開けガスを外に出す。 

炎や乂花で弓 I 乂し、爆発事故を起こすことびあります。③ちよりのガス事業者（供給業者）へ連絡する。 




























A 危険 


•修理巧術者 j ；! 外の人は絶巧に分解したり修理改造は 
行わないでください。乂災-ガス漏れの恐れや異常 
動作してけがをずることがありまず。 


V 



分解禁止 




A 警告 


•使用ガスおよび使用電源についてのご注意 

• 機器が使用ガス(使用ガスグループ)および使用電源 （ AC 1 OOV ) に 
適合していることを銘板で確認してください。 

•表示!^ソ外のガス-電源では使用しないでください。不完全燃焼に 
より、一酸化炭素中毒になったり爆発着乂でやけどしたりすること 
があります。また故障の原因にらなります。 

• 転居または移設されたときにち、供給ガスの 
種類-電源の種類が銘板の表示と一致して 
いることを必ず確かめてください。 


〈表示の内容〉 


形式の呼び 


〇 

ガス•電源の確認 


例） 08.03 
( 2 日 08 年 3 月製造)- 


け ji スの種類およびグループ> 

電源の種類 
イ製造年月)および製造番号 


販売業者名 


銘版 


A 




ガスの種類 
を石崔かめる 




W 


電源の種類を 
確かめる 


•設置について 

•乂災予防条例で定められています。必ず守ってください。距離が近いと火災の原因になります。また巧燃 
性の壁にステンレス鋼板などを直接張った場合でも可燃物と同様の距離が必要です。 

♦機器を設置した後、機器の周囲の改造をしないでください。（例えば、周囲を囲ったり、吊り戸棚をつけ 
る等）設置基準上問題となる場合があり、また不完全燃焼や乂災の原因になる場合があります。 


•周囲に可燃物（木製の壁、たななど）のある場合、 
本体の上面うしろに排気口がありますので、天 
井から SOcml ^ U 上離してください。 



•機器上面の可燃物の壁より排気□までが 80 cm 
LU 上離せない場合、下図のような防熱板を取り 
付けてください。 


防熱板 防熱板 



〇 

可燃物との距離 
を確実にとる 


※防熱板について 


材質 

厚さ 

ご注意 

鋼板 

O.SmmlU 上 

1 cmiU 上の空間をとり、有害な変形の 
ないよう補強してください。 

ステンレス 

i 岡ホ反 

日.目 mmliLb 


旦 





































































































































A 警告 


♦可燃物の近接禁止 

機器の上やまわりには、可燃性（カーテン、新聞紙、 
紙袋など）や引火性（スプレー吿など）のちのは置 
かない。焦げたり、燃えたりして火災の原因になり 
ます。 


Q 

禁止 



参乂をつけたまま離れない 

乂をつけたまま離れたり、おやすみになることを禁止 
します。調理中のものが焦げたり、燃えたりして火災 
になる場合があります。 い， 


Q 

乂をつけたまま 
離れない 


齒 


•使用場所の換気 □ (給気□-排気 □) は、 
常に確保し、物などでふさがないでくださし、。 



•機器に手を加えない。 

お手入れする部品1^|外は、絶対に分解したり修理や改 
造は行わないでください。ガス漏れや火災の原因にな 
る恐れがあります。 



分解禁止 



•車両-船舶での使用はしないでください。 

使用中に機器が傾いたりし、乂災や、やけどの原因に 
なります。 


•水のかかるところや、他の熱源の近くでは使用しない 
でください。故障の原因になります。 


0 


0 


•不安定な場所や可燃物の上に設置しないでください。 
乂災の原因になります。 


•子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わ 
ないでください。やけどやけがをする恐れがあります。 


Q Q 


•点乂操作を繰り返すとさは周囲にガスびなくなるまで 
待ってください。たまったガスに着乂し、やけどの原 
因になります。 


♦機器本体内部をお手入れする場合、各部分の突起物な 
どに注意してください。強く当たった場合は手などを 
けがする場合があります。必ず手袋を着用してお手入 
れして < ださい。 



•使用中排気□の上にタオル-ふさんなどを秉せないで 
ください。不完全燃焼や乂災の原因になります。 




•使用中にふだんと違った状態になったとさや、地震- 
乂災などの場合、あわてずに使用を中止し、ガス栓を 
閉じて < ださい。 



旦 





























































































A 警告 


•アース接続について 

アースは必ず取り付けてください。故障や漏電のと 
さに感電する恐れがあります。アースエ事は販売店 
にご相談ください。 


〇 

アース 確認 



•排気□やすさ間にピンや針金などの金属物等、異物を 
入れないでください。感電や異常動作してけがをする 
ことがあります。 


0 

禁止 





•電源プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着 
している場合はよく乾いた巧で拭いてください。 
乂災の原因になります 


〇 

ほこりをとる 



•お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから 
抜さ、本体がさめてか S 行ってください。 

•めれた手でおさ差しはしないでください。感電や 
けがをすることがあります。 


巧 



電源プラグを抜く 



V 



r 

/1\ま 后、 

\ 


♦ガス事故防止 

♦ゴム管はガス用ゴム管（検査合格又は 
JIS マークの入っているもの）を使用し 
てください。又、ひびわれしたり、差 
し这み□がゆるんでいるとガス中毒や 
ガス爆発の原因になります。傷んだゴ 
ム管は必ず取り替えてください。 


•ゴム管は、ゴム管□の赤線まで 
差し込みゴム管止めで確実に止 
めて < ださい。 


>ゴム管の継ざたし及び 
二又分岐はしないでく 
ださい。 




•使用後は消火を確かめ、お出かけ-おやすみに 
なるときはガスおを必ず閉じてください。 


(S 

ガス栓を 

閉じる 



♦調理 m 外に使わない。 

乂災や焼損の原因になります。衣類の乾燥などに使 
わない。あ類などが落下して火災になることびあり 
ます。 


Q 

禁止 



凸 









































































么注意 


•才ーブン庫内に飛び散った脂は常に取り除いてくださし、。 
鳥-焼肉などの脂の多く出る料理を連続して調理する 
場合は、脂が燃え乂災になる恐れがありますのでオー 
ブン庫内の脂を取り除くようにしてください。 


〇 

オーブン庫内の 
脂を取り除く 


! — け-——] 

I 1 

i A 1 

A 敎 


A A ' 

( s 3 

r 

•" T-r -- U -* 

ガス栓を閉める 

電源プラグをおく 


•心 


•長期間使用しない場合はガス栓を閉め電源プラグを抜 
いてください。感電や漏電火災の原因になります。 


> RCK -2 日巳 S 3 の場合は、才ーブン扉を開けても□ック 
されないため、食材の出し入れ時に触れないように注 
意してください。オーブン扉は高温のため、やけどを 


•電源コードに重いちのを載せたり、無理な力を加えな 
いでください。又、機器の下をはわせたり挟んだりし 
ないで < ださい。 



Q 

禁止 



•オーブン使用中や使用終了後は、庫内-オーブン扉- 
その周辺に触れないでください。高温のため、やけど 
をすることがあります。食品の出し入れは、付属の取 
つ手を使用してください。 


•オーブン扉に物をはさんだまま使用しないでください。 
熱気洩れによつて操作部が異常に高温になり火災の原 
因になることがあります。 


接触禁止 



(S 

禁止 



•オーブン扉に無理な力を加えないでください。 

機器び倒れたり、オーブン扉の変形などにより熱気洩 
れの原因になります。 


0 

禁止 



•オーブン扉ガラスに水をかけたり、傷をつけたり、 
衝撃を加えないで< ださい。ガラスび割れて、けがや、 
やけどの恐れがあります。 


ク 


0 

禁止 



•オーブン庫内に不要なちのがないことを確かめてく 
ださい。オーブン庫内に食品くずや巧きんなどがあ 
ると使用中に発火する恐れびあります。 


A 


発乂注意 



•傷んだ電源コード-自分で接続補修した電源コードや 
電源プラグ、差し^2^みびゆるいコンセントは使用しな 
いでください。そのまま使用すると、感電*ショート • 
発乂の原因になりますので修理を依頼してください。 



0 

禁止 



且 
















































































気をつけていただきたいこと 


•使用者び代わった場合には、必ずこの取扱説明書を読んで頂き内容をよく理解してか！5お使いください。 


V 



回 
































































目お使いになる前に 


•使用前の確認 
使用ガスを確認する 

♦機器本体の正面下部ち側に張り付け ている 
銘板に表示しているガスの種類と使用する 
ガスが一致していることを確かめて < ださい。 

•電源は交流1日0 Vを使用してください。 
銘板に表示している電源の種類と使用する 
電ミ原が一致していることを確かめてください。 

ガス接続-設置 


〈表示の内容〉 


お式の呼び 


眠の種類およびグループ> 
電源の種類 


( ;製造年月^ および製造番号 



ガスの種類 
を確かめる 


>電源の種類を 
確かめる 

例）08.03 (2008 年3月製造） 


■ガス检 

♦ 専用のガス栓を設けてください。 

•機器を使用する場所にガス栓がない場を、あるいはあってら位置や寸法などが適切でない場をは、ガス栓の新設- 
移設、または交換などが必要ですので、お買い上げの販売店またはガス事業者にご相談ください。 

♦特定地下街等に機器を設置する場合は過流出安全機構（ヒューズコック）を内蔵するガス栓が必要ですか！5ガス事業 
者にご相談ください。 


■ガス接続 

♦ガス接続□溜ま¢9.己 mm(LPG 用） 
またはの 3mm (都市ガス用）のホ 
ースエン ドになっています。 

♦ゴム管はガス用ゴム管を用い、巧 
れたりねじれたりしないよう、で 
きるだけ短く （2m じ(下で適当に 
ゆとりを持たせる）また機器の下 
を通したり機器に触れたりしない 
ようにしてお使いください。 


♦ゴム管は、ゴム管□の赤線まで 
差し込み、ゴム管止めで確実に 
止めてください。 

♦ ゴム管の継ざたしおよびこ又分 
岐は行わないでください。 



♦ ゴム管はガス用ゴム管を使用し、 
ビニール管は絶巧に使用しない 
でください。（ビニール管は弾力 
性がなく熱にも弱いです。）また 
ひび割れしたり、差し込み□が 
ゆるんでいるゴム管は必ず取り 
替えてください。 

♦ヒューズコックをご使用の場合 
は、ガス種、ガス量に適したヒ 
ューズコックをお選びください。 


■電気接続 

♦電源コンセント：機器を設置する場所に電源コンセントがない場合、あるいはあってち適切でない場合は新設 

移設、または交換などが必要です。なお、電源コードの長さは約 2m です。 

機器後面下部に接続されている電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。 

♦アース接続：機器後面下部のアース端子に接続してください。 A 

09ア-スを接続せよ 

■設置 巧 


♦機器は水平になるよラに設置してくださし、。 


設置場所 


安定性がよく水平なところ 落下物の/こ、配のないところ カーテンやスプレー宙など燃えやすい 

不安定なところ、風のあたる 棚の下など落下物の危険のあると 6のがないとしな 


ところでは使用しな 
^いで<ださい。 


ころでは使用しないでく 
^、ださい。機器の上に落ち 
V N / たものが燃えて、乂災に 
なることがあります。 


^カーテンや燃えやすいちのの近 
pv 、くでは使用しないでください。使 
V N / 用中に近くのちのが燃えて、乂 
災になることがあります。 


♦ 耐久性などの点か5湿気の少ないところに設置してください。 

♦使用場所の換気□(給気□•排気 □) は常に確保し、物などでふさがないでください。また、使用中は必ず換気 
をしてください。しめきった場所で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中 
毒の危険があります。 


B 


















可燃物との離隔距離および周囲の防乂措置 


•火災予防条例で定められています。必ず守ってください。距 
離が近いと火災の原因になります。また可燃性の壁にステン 
レス鋼板などを直接張り付けた場合でら可燃物と同様の距離 
が必要です。 

♦ 機器を設置した後、機器の周囲の改造をしないでください。 
(例えば、周囲を囲ったり、吊り戸棚をつける等)設置基準 
上問題となる場合があり、また不完全燃焼や乂災の原因にな 
る場合があります。 

•機器上方周囲の壁などが木材のような可燃物の場合 

♦壁から側面は OcmlU 上、背面は Ocmm 上、上方は 80 cm 似上 
必ず離してください。 


8 日 cml^Lb 


OcmW 上 


■ な si 品 °i5LSi 距 i 



•機器上面の可燃物の壁より排気□までが SOcmlU 上離せ 
ない場合 

♦ 下図のように防熱板を取り付けてください。 


※防熱斗 

肢について 

材質 

厚さ 

ごを意 

鋼板 

日.目 mmliLb 

1 cmliLb の空間をとり、有害な変形の 
ないよラ補強してください。 

ステンレス 

鋼板 

日.目 mmliLb 


※防熱板については、お買い上げの販売店またはガス事業者に 
ご相談ください。 


防熱板 


防熱板 




♦各部の名称 


RCK -20 AS 3 

RCK - S 20 AS 3 (オーブン扉と扉取っ手の イ ラストが異なります) 

•本体 操作パネル部 



回 













































































































































♦各部の名称 



•付属品 ( RCK -20 AS 3， RCK - S 20 AS 3， RCK -20 巨 S 3) 

•才ーブン皿 

-直接棚にのせてお使いください。 

-クッキーや八ンバーグなど全体に均一に広げて作る調理にお使いください。 

-オーブン皿の一部分に片寄って食品をのせたり水等で急に冷やしたりすると、皿びひずむことがありま 
すので、材料はなるべく片寄らないように平均にならべるようにしてください。 

•オーブン皿のお手入れは、スポンジや布さんなど柔らかいちのを使い、中性洗剤で洗ってください。み 
がき粉やタワシなどは使用しないでください。 

•はじめてお使いのときは、中性洗剤で洗ったのち、きれいな布で水気を拭きとってください。 

•オーブン網 

-グラタン-蓋めし等の容器をのせるとさにお使いください。 

•オーブン皿にのせて、油の出る焼肉、焼魚、あるいはオイルをかけて焼く冷凍コ□ッケなどの調理にお 
使いください。 

•はじめてお使いのときは、中性洗剤で洗ったのち、きれいな布で水気を拭きとってください。 

•オーブン皿取っ手 

-熱いオーブン皿の出し入れにお使いください。 

取っ手は必ず皿の中央にくいこませ、静かに取り 
扱ってください。 

•フアン抜さ金具 

-オーブン庫内の熱風循環フアンを手で取りはずす 
ことがでさない場合は、付属の説明書の要領にて、 

ファン抜さ金具を使用して取りはずしてください。 
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♦操作パネル部 
■全体 


電源スイッチ 



® 高し、 

@ 畢 • 

温度 

時間 

® 設定温度 

© 金 1 

で 

^■分1 

©おい 

1 


■ 庫画 ljl ▼ I 





目部 


C 部 


T 

庫内巧スイッチ 


A 部 


庫内温度目ちランプ1 

設定湿度と庫内温度の 
差を表示します 

長)い：設定温度より局い 
場合に点丹 

♦ :設定温度より少し 
局い場合に点丹 
設定温度：設定温度付近で温 
調している時点な 
4 :設定温度より少し 

低い場合点丹 
低い：設定温度より低い 
場合に点丹 


温度表部 

設定した調理温度を 
表术します 


時間表示部 

設定した調理時間を表 
示し調理運転開始後残 
時間を表示します 


速続スイッチ 

時間設定なしで調理 
します 

時間表示部に C 日と 
表示されます 



設定温度上昇スイッチ 


設定時間延長スイッチ 

設定溫度を上げる 

V J 


設定時間を長くする 

V J 


m 









































































































•操作パネル部(つづき) 



■ B 部 


目部 


C 部 



■ C 部 


ステップ調理スイッチ 


ステップ調理を選択す 
る時押して<ださい 


ステップ調理ランプ 


ステップ調理選択時設 
定しているステップの 
点なと調理しているス 
テップを点滅でお知ら 
せします 

記憶を変更する時に表 
示している温度時間の 
ステップで点なします 



メモリー調理表示 

メモリー調理選択時メ 
モリー No . を表示します 
( N 0.1〜 9) 


ステップ 

メモリー 

A B C | 


B 



◄ 


► 


<変更確定 


変更確定ランプ 


メモリー調理-ステッ 
プ調理の記憶変更時点 
滅します 


戻るスイッチ 


ステップ調理を選択時 
押してください （1. 9 . 
8…1の順に選択） 
メモリー No . と温度•時 
間が表示されます 
ステップ調理の変更時 
変更したいステップを 
選択します ( A . C . B . A ) 
この時選択中のステッ 
プランプを点灯します 



次へスイッチ 


メモリー調理を選択時押 
してください （1• 2 • 
3…9の順に選択）メモ 
リー No . と温度-時間が 
表示されます 
ステップ調理の変更時変 
要したいステップを選択 
します (A •巨 • C • A ) 
この時選択中のステップ 
ランプを点なします 


変更確定スイッチ 


メモリー調理-ステッ 
プ調理の記憶変更時押 
してください変更確定 
ランプび点滅します 
温度-時間の変更終了 
後ちラー度押してくだ 
さい記憶が確定されま 


田 









































































































































回使用方法 

♦ご使用前の準備と確認 

■確認 


はじめてお使いになるとさ 


•本体は、されいな巧でふいてください。 

•付属品のオーブン皿、オーブン網などは中性洗剤で 
洗った後、されいな布でふさとってください。 


•機器の近くには、紙-プラスチック-油類やスプレーちなど燃えやすいものが置いていないこと。 
参ゴム管がひび割れしたり、機器に触れたり、極端に折れ曲がっていないこと。 

•送風付暖房器具を使用される場合、温風排気ガスが直接機器に当たらないようにしてください。 


■準備 


•ガス栓を「全開」にしてください。 

•電源プラグを電源コンセントにきっちりと差し込んでくださし、。 
•電源スイッチを「入側」に押してください。 



温度•時間表示が- 

と表示されます。_ • 。じ 



巧 


参使用方法 


1調理温度と調理時間のセット 


♦点火して設定溫度になるまでの時間はおよそちの表のとおりです。 

♦調理温度-時間設定スイッチを押しますと 
初期設定温度が表示されます。 

温度 時間 


調理温度-時間^ 
設定スイッチ」^ 


二？厂？厂？ 


1 on \ 

L UU 

で 

1 (U 1： 



目盛 

才ーブン 
庫内温度 

時間 

100 

約 10 crc 

約2分 

150 

// I 己〇で 

約3分 

200 

//20〇で 

約4分 

2已〇 

//2已〇で 

約6分 

300 

//30 日。 C 

約8分 


•温度設定スイッチで温度を設定してください。50む〜32ぴ C 日単位で設定出来ます。 

• 時間設定スイッチで時間を設定してください。1分〜99分1分単位で設定出来ます。 

また連続スイッチを押すと設定時間なしで調理出来ます。この時、時間表示は 「 C 0」 です。 


はじめてお使いのとをは 


3200 C • 20分 


参はじめてお使いになるとさは 

① 庫内のカラ焼さをしてください。 

この時、煙と臭いがでますが異常ではありません。 

② オーブン皿-棚網などは中性洗剤で洗ったのちされいな巧で水気を拭さとってください。 


気をつけていただをたいこと 


•タイマー設定び「0分」セットのときは、機器は点乂しません。 

必ず1分じ(上のセットにしてください。 

•扉び開いていると予熱-調理がスタートしません。確実に閉めてください。 




























































2 メモリー調理温度と調理時間のセット 

•戻る-次へスイッチで記憶させるメモリー No . を選択します。 
•変更-確定スイッチを押しますと変更-確定ランプが点滅します。 


おる*次へ_\ 
スイッチ I ^ 


ステップ 

メモリー 

おお! 


8 

◄ 


► 



•調理温度-時間設定スイッチで変更します。 

•他のメモリーを続けて変更するとさは戻る-次へスイッチで変更したいメモリー No . を選択して 
<ださい。 

•変更-確定スイッチを押すと記憶します。この時変更-確定ランプとメモリー No 力';消なします。 
•これで電源スイッチを切 5 れましても温度と時間は記憶しましたメモリー No . に記憶されています。 


工場出荷時のメモリー調理温度と調理時間設定 


メモリー No . 

温度(で） 

時間（分） 

1 

160 

25 

2 

180 

10 

3 

200 

10 

4 

230 

5 

5 

230 

15 

6 

230 

30 

7 

S 已〇 

8 

8 

280 

8 

9 

300 

己 


3ステップ調理温度と調理時間のセット 


• ステップスイッチを押します。 

• ステップ調理ランプが設定の数点好します。 


ステップ 



ステップスイッチ 

〇碑3定 


•変更-確定スイッチを押しますと変更-確定ランプが点滅し、ステップ A のランプが点：なします。 
* 調理温度-時間設定スイッチで変更します。 


13 

































































次のステップを続けて変更する時は、次へスイッチで I ステップ 
変更したいステップ No . を選択してください。 

選択したステップのランプが点なします。 La B c | 


次のステップが不要な場合は時間設定を ro 」 に 
設定してください。 

( ステップ A は「0」設定でをません。 ) 


設定終了の場合は変更-確定スイッチを押し 
てください。ステップ調理ランプが設定の数 
点巧します。 

これで電源スイッチを切5れましてち温度と 
時間は記憶されています。 


ィ lip 

時間 


[U 


の口 


工場出荷時のステップ調理温度と調理時間設定 


ステップ 

温度(た） 

時間（分） 

A 

200 

15 

巨 

140 

25 

C 

200 

5 


4予熱完了後に調理を開始する方法 


(1) 調理温度-時間をセットしてくださ 


化 


，日 


10 


た、 


♦メモリー調理の場合は底る」または「次へ」 
スイッチを押してメモリー No . を選択してく 
ださい。 

メモリー No . が表示されます。 


心 Gq 

メモリー ー 

の 




• ステップ調理の場合はステップスイッチを押 
して < ださい。 

ステップランプが点なします。 


項 


に）予熱 



メモリー 


♦扉が完全に閉まっていることを確認し、予熱スイッチを押してください。 _ 

♦ 予熱ランプが点なし機器が運転を開始します。 1〇 ^ 

• 庫内が設定温度に上昇しますと、ブザーで約5秒間予熱の終了をお知ら 。 

せします。 一 

♦ 予熱終了後ち庫内を設定温度に保ちます。 


予熱ブザーび鳴っている間に扉を素早 < 開閉しまずと再度ブザーび 
鳴りまずび異常ではありません。 


14 






































































































4 予熱完了後に調理を開始ずる方法(つづさ) 


(3) 調理 

♦調理材料を入れ、扉をきっちりと閉じ、 
調理スイッチを押してください。 

♦調理ランプが点滅します。 




CD 


の [ U 公分 

ス 

巧 

3 



•卜 


♦設定時間表示部は残り時間を表示します。 

♦調理中に扉を開けますと、燃焼-フアン-調理タイマーは止 
まりますが、扉を閉めると再び動さだします。 

♦調理終了ブザーが鳴りました5材料を取り出してください。 

♦ 終了ブザーは停止スイッチを押すか、扉を開けると止まります。 



♦調理ランプが消巧し設定時間に戻ります。 

扉を開けて停止した場合は扉を閉めると戻ります。 


C UU C _ IU ^ 


(4) ステップ調理の場を 

♦調理スイッチを押しますと調理ランプとステップランプ A が 
点滅します。 

•設定温度表示部と設定時間表示部はステップ A の設定温度と 
時間が表示されます。 

♦ ステップ A が終了しますと、ステップランプ A の点滅がステップ 
ランプ目の点滅に変わります。 

設定温度表示部と設定時間表示部はステップ B の設定温度と 
時間が表示されます。 




ス 


15 


巧 


I し1し1 C C いコ 


が 


2ステップ設定の場合はステップ目が終了しまずと 
調理終了ブザーが鳴りまず。 


>ステップ B が終了しますと、ステップランプ C が点滅し、 
ステップ C の設定時間と設定時間が表示されます。 


み:! 口 C 5 


巧 


ステップ 


ABC 


ステップ 


ABC 


ステップ 


ABC 


ステップ 


ABC 


>調理中に扉を開けますと、燃焼-フアン-調理タイマーは 
止まりますが、扉を閉めると再び残り時間か!5動き出します。 

>ステップ C が終了しますと調理終了ブザーが鳴ります。 

>調理終了ブザーが鳴りましたら材料を取り出してください。 

>終了ブザーは停止スイッチを押すか、扉を開けると止まります。 

>調理ランプが消灯しステップランプ A の設定時間に戻ります。 
扉を開けて停止した場合は扉を閉めると戻ります。 


JOu 


15 


























































































己予熱なしで調理を開始ずる方法 


(1) 調理温度-時間をセットしてくださし、。 


に）調理 

•調理材斜を入れ、扉をさっちりと閉じ、 
調理スイッチを押してください。 

•調理ランプが点滅します。 



♦ 設定時間表示部は残り時間を表示します。 

♦調理中に扉を開けますと、燃焼-ファン-調理タイマーは 
止まりますが、扉を閉めると再び動きだします。 

♦調理終了ブザーが鳴りましたら材料を取り出してください。 

♦ 終了ブザーは停止スイッチを押すか、扉を開けると止まります。 


(3) ステップ調理の場台 

♦調理スイッチを押しますと調理ランプと 
ステップランプ A が点滅します。 


♦ 設定温度表示部と設定時間表示部はステップ A の 
設定温度と時間が表示されます。 




♦ ステップ A が終了しますと、ステップランプ A の点滅がステップ 
ランプ目の点滅に変わります。 

設定温度表示部と設定時間表示部はステップ B の設定温度と 
時間が表示されます。 


IHU C C 作 f ぉ 


ステップ 

参►〇一 

ABC 


2ステップ設定の場合はステップ B が終了しまずと 
調理終了ブザーが鳴りまず。 


♦ステップ目が終了しますと、ステップランプ C が点滅し、 
ステップ C の設定時間と設定時間が表示されます。 


段7な 。 C [51 分 


ステップ 


































































































己予熱なしで調理を開始ずる方法 (つづき) 

•調理中に扉を開けますと、燃焼-フアン-調理タイマーは止まりますが、 
扉を閉めると再び残り時間から動きだします。 

• ステップ C が終了しますと調理終了ブザーが鳴ります。 

♦調理終了ブザーが鳴りました5材料を取り出してください。 

• 終了ブザーは停止スイッチを押すか、扉を開けると止まります。 

•調理ランプが消'なしステップ A の設定時間に戻ります。 

扉を開けて停止した場合は扉を閉めると戻ります。 


6ソフト調理方法 

■ 乾燥を防ざたい調理に使用します。 

•ソフト調理スイッチを巧すとソフトランプが点なし、非燃焼時にフアンが止まります。 
•調理中-メモリー調整中-ステップ調理中でちスイッチの入り切りが可能です。 


7連続調理方法 

■ 99分の調理時間の場合に使用します。 時間 

♦調理時間設定の連続スイッチを押すと時間表示がに0」と 
なります。 

♦連続運転を停止する場合は停止スイッチを押してください。 



8調理中の設定温度-時間の変更方法 

•調理中の温度-時間変更は可能です。 

•温度-時間変更スイッチにて設定を変更してください。 

•調理終了後温度は変更した温度で時間は変更前の時間で次の調理を待機します。 

• メモリー調理の場合調理中の温度-時間変更は可能ですが変更した時点でメモリー調理から 
通常の調理に変わります。この時メモリー No . が消なします。 

• 調理終了後温度は変更した温度で時間は 
変更前の時間で次の調理を待機します。 

• ステップ調理の場合ち各ステップで変更 
は可能です。 

•調理終了後温度-時間は記憶させてい 
る設定値に戻ります。 


ステップ調理中の時間変更時の注意点 


A * 時間変更するために下げるスイッチを連続押 
しを続けますと、各ステップが「0」分にな 
り調理がすべて終了する場合がありますので、 
-時々指をスイッチから離して変更してください。 


9庫内温度の見方 

•庫内温度の目安は庫内温度目安ランプにて表示されていますが、 
さらに詳しく温度を見る時は庫内実測スイッチを押してください。 
スイッチを押している間、庫内温度を表示します。 （5 で単位） 

♦ 手をスイッチから離すと設定温度表示に戻ります。 



旧 




























10 庫内'打の使い方 


• 庫内好スイッチを入側に押してください。 

電源スイッチを入れた状態でいつでち入り切りでさます。 

•庫内好が点なします。 


庫内の 
入 


電源 

入 


切 


11庫内冷却ファンの使い方 

■ 高温調理か!5すぐに低温調理にかえる時など 
庫内の冷却を早く行う時にお使いください。 

•扉を開けて庫内冷却入/切スイッチを押してくださ 
し、。庫内冷却ランプが点:！:了してファンが回ります。 
扉が閉まっていると作動しません。 

•止める時は庫内冷却入/切スイッチを押すか扉を 
閉めてください。庫内冷却ランプが消なしてフアン 
が停止します。 


熱風が排出されますので御を意願います。 

スイッチを入れた後、機器の前の立たないでく 
ださい。 


12ご使用後 

• 電源スイッチを切側に押してください。 
温度表示-時間表示が消打します。 

•ガス栓を閉じてください。 


0 高溫調理終了直後は電源を切らないでください。 

庫内冷却で庫内を;令却してから切るか、10分程 
たってから切ってください。 


A 

高温注意 


13停電について 

• 停電中は使用出来ません。 

•調理中に停電になった場合も機器は停止します。通電 r 

状態に戻ると機器の表示は電源スイッチを入れた時と L _ 

同じ横棒表示になります。 

•途中で電源プラグを抜いたり、ブレーカーが働いた時も同じです。 


旧 





































な r — ブン調理のポイント) 


■オーブン皿を入れる棚は曰段あります。（同時使 
用は3段です。）料理材料の量、高さなど種類に 
よって適当に使い分けてください。1段のみの場 
合は、中段を使用し、3段同時に使用される場 
合は上段、中段、下段を使用してください。 

■ご使用後、フアンフィルターは、中性洗剤などで 
されいに洗ってください。ミちれたまま使用され 
ますと、庫内温度分布のムラにより、料理の出 
来上りが片寄る場合びあります。 

■食品は出来るだけオーブン皿に均一に置いてく 
ださい。1力所に片寄るとオーブン皿が歪んだり、 
焼さむらの原因になります。 

■調理中はなるべく扉を開けないようにしてくださ 
し、。扉を開けるとオーブン庫内温度が急激に下 
がり、せっかくの料理をだいなしにすることがあ 
ります。 

■調理途中の料理の出し入れはすみやかに行なっ 
てください。タレをめるときは一度庫内から出し、 
扉を閉めてからめり再び庫内に入れるようにし 
ます。 

■油受け皿に水を入れないでください。バーナー 
に水びかかり点火不良の原因になります。 


■調理後、庫内は保溫に使用でさますび、長すぎ 
ますとでをたての風味び損なわれることがあり 
ます。 

■料理の形や、種類によりこげ目に差が生じるこ 
とびあります。又、棚位置によってち差が出ます。 
調理途中にオーブン皿の棚位置や前後を入れか 
えてください。例えばバター□ールなどのよう 
に山の形になっているものなどは、熱風がよく 
当たる側が早く焼けます。 

■オーブン皿の出し入れは必ずオーブン皿取っ手、 
または布ホルダーをお使いください。めれふき 
んを使うと蒸気が出てやけどをすることがあり 
ますので、布ホルダーを使うとさは必ず乾いた 
ものを使ってください。 

■容器は付属のオーブン皿や市販のオーブン料理 
用金属容器仪外は、超耐熱性のガラス容器か耐 
熱性の陶磁器をお使いください。プラスチック、 
紙などの容器およびラップ類は絶対に使用しな 
いでください。溶けたり、燃えたりすることが 
あります。 

■ケー丰などの調理は調理物の形状によって、熱 
風の影響を受けやすくなり焼さムラや型くずれ 
が発生する場合があります。 


Q 

水入れ禁止 



■茶碗蒸し、プリンなどの温度差に敏感な調理物 
は『ス』（気泡のあと）が入ることがあります。 


f 

A ま后、 

〇 

脂は常に 
取り除く 

オー ブン内箱内に飛び散つた脂は常に取り除いてください。 

鳥、焼肉などの脂の多く出る料理を連続して調理する場合は、脂が燃え火災になる恐れが 
ありますのでオーブン内箱内の脂を常に取り除くようにしてください。 
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•日常の検とお手入れ 


まず確かめてください。①ガスをび閉まっている。 

③機器が冷えている。 

⑤電源プラグを抜く。 


A 危険 

/〇\ 修理技術者 L ソ外の人は、絶対に分解したり、修理改造 

1 X / は行わないでください。火災-ガス漏れの恐れや異常 
動作してケガをすることがあります。 

V ^ 

巧。！ 

口 

辩 

J 


A 警告 ] 

A オーブン内箱内の水洗いや、機器の水洗いは絶対にし 

/ H \ ないでください。ショート•感電-不完全燃焼の恐れ ( 

感電ま意があります。 

1 

n . 

卜 

J 


■点検 

•ゴム管はガス用ゴム管（検査合格又は JIS マークの入ったもの）を使用し、機器およびガス栓 
とも赤線まで十分に差し込んであるか点検してください。 

•ガス接続部か!5ガスが漏れていないか、ときどき石けん水などで点検してください。 

•機器近くに、紙 • プラスチック-スプレーち • 油類などの可燃物を置いていないか点検してくださし、。 
•才ーブン内箱内に多量の脂がたまっていないか、こびり付いていないかときどき点検してください。 


■ 3 S 手人す I お手入れの際は、けがをしないように手袋などをはめて行ってください。 


使ってち良いちの 

•中性洗剤 •やわらかい布 •スポンジたわし 

使ってはいけないちの 

•酸性-アルカリ性の洗剤 
•クレンザー（みびさ粉） 

•アルコール-シンナー-ペンジン 
参金属たわし*ナイ□ンたわし、金属へフ 

機器本体には安全に関する注意ラベルが張ってあります。ミちれたり、読めなくなったとさは、柔らかい布などで巧れ 
を拭さ取ってください。また、お手入れの際には、はがれないよラにご注意ください。はがれたり、読めなくなった場 
合は、お買い上げの販売店または当社事業所で新しいラベルを再購入のうえ、張り替えてください。 


•分祝反 

分布板を取りつけてある2本の蝶ビスをはずして 
から、少し上に持ち上げながらはずしてください。 
はずしてから中性洗剤でよくお手入れしてください。 

•油受け皿 

分布板を取りはずしてから少し持ち上げながらは 
ずしてください。中性洗剤でよくお手入れしてく 
ださい。 

•フアンフィルター 

フ アン フィルターの取っ手を持ち上げて手前に引 
いて取りはずしてください。はずしてから中性洗 
剤などでよくお手入れしてください。 

ミちれたまま使用されますと、庫内温度分布のムラ 
により、料理の出来上りが片よる場合びあります。 
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•熱風循環ファン 

分布板を取りはずしてから熱風循環ファンを手で押さえな 
がら締付キャップを左へ回し、キャップをはずしてくださ 
し、。次に熱風循環ファンを手前に引けば取り出せます。手 
で取りはずすことびでさない場合は、ファン抜を金具を使 
用して取りはずしてください。 

中性洗剤等でお手入れしてください。 


•熱風循環フアンを変形させたり、バランス金具をはずし 
たりしないようにご注意ください。 

• 組立てのとをはシャフトの切り欠きとフアンシャフト穴 
の切り欠きを合わせてから熱風循環ファンを巧し込んで 
<ださい。 


•オーブン内箱 
(1) 軽い巧れの場合 

予熱のあるうちに中性洗剤などでめぐい落としてください。 
(2 願固なミちれの場合 

オーブン内箱を取り出してから手入れしてください。組み 
立てたままで流し洗いはしないでください。漏電や故障の 
原因となります。 

① オーブン扉を一時ストップの位置で上へ引さ抜いてくださ 
し、。 （RCK-20AS3 ， RCK-S20AS3 の場を） 

② ファンフィルターを取りはずしてください。上へもちあげ 
手前に引くとはずれます。 

③ 分布板を取りはずしてください。 

④ 熱風循環ファンを取りはずしてください。 

⑥ストッパー(上）を固定している2本のビスをはずしてくだ 
さし、。 （RCK-20BS3 の場台） 

⑥ オーブン内箱を固定している4本のビスをはずし、少し持 
ち上げ気味に手前に引さだすと、オーブン内箱が取りはず 
せます。 

⑦ 頑固なミちれは金属たわしとクレンザーの併用でこすり落と 
して < ださい。 


•オーブン内箱取付けの時は、逆の要領で確実に収納し 
て < ださい。 

特にモーターシャフト貢通部の位置合わせはていねい 
に合わせてください。 

参熱風循環ファン取付けの時は、モーター軸の切り欠き 
と熱風循環ファンの切り欠さ位置を合わせて取りはず 
しと逆の要領で確実に取付けてください。 




RCK -20 AS 3 の場合 
RCK - S 20 AS 3 の場合 




ビス 
(4 本） 


RCK -20 BS 3 の場合 



ストッパー（上） 
固定ビス2本 


オープン内箱 


オープン内箱 
^固定ビス (4 本） 











































































•オーブン扉のガラス部分 

中性洗剤やオーブンクリーナーなどでお手入れしてください。 

金属たわしやみびさ粉などガラスに傷の付くものは使用しないでください。 


•涼厨扉のガラス部分 （ RCK - S 2 日 AS 3 の場合） 

涼厨扉の固定用化粧ネジに個）を取り外して、涼厨扉を引き上げて取り外してください。 

オーブン扉のガラスと涼厨扉のガラスは、中性洗剤やオーブンクリーナーなどでお手入れしてください。 
金属たわしやみがさ粉などガラスに傷の付くものは使用しないでください。 



化粧ネジ 
涼厨扉 
涼厨扉ガラス 


•機器本体の周囲部分 

中性洗剤でお手入れしてください。クレンザー、たねしなどでお手入れされますと塗装がいたみますの 
で使用しないでください。 


•オーブン皿の取扱いについて 

• オーブン皿は、ア j レミ材にフッ素樹脂加工が施してありますので取扱いは次の点に注意してください。 
•ミちれを落とす場合は、スポンジかフキンなどの柔らかいちのを使い、中性洗剤で洗ってください。 

みがを粉やかたいタワシ、角のある金属性のヘラなどは使用しないでください。 

♦ミちれが付いたまま放置されますとフッ素樹脂がはがれることがあります。また、フッ素樹脂は永义で 
はありません。 

♦ミちれが落ちにくい場合は、才ーブン皿にお湯を入れ、市販の木べラや竹べラで付着物をこすり落とし 
て < ださい。 


♦取りはずした部品の取付けは、確実におこなってください。 
不完全な取付けですと。音が発生したり故障の原因になります。 


気をつけて 
いたださ 
\たいこと ノ 


♦オーブン内箱の後方に取りつけてある分布板ガイド (2 ケ)は、調整してありますから、 
お手入れのとさには、はずさないでください。 


分布板ガイド 
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0 困ったとさは 

♦故障や異常の見分けち処置方法 

機器および使用方法に不具合があった場合は、自動的に動作を停止しブザーで異常 
をお知らせします。 

この時、設定時間表示部に故障表示を表示します。 


么警告 


使用中に異常を感じたときはすぐに使用を中止し、①あわてず、ガス栓を閉める③電源プラグを抜く 


■故障表示と現象 


故障表示 

現 象 

故障表示 

現 象 

11 

点乂不良 

61 

燃焼フアン異常 

12 

途中消义 

70 

電源波形異常 

24 

操作スイッチ異常 

71 

電磁弁回路故障 

30 

温度センヴー故障 

72 

炎検知回路故障 


•故障表示の「11」「12」の場合は停止スイッチを押して故障表示を解除してから再操作し 
て < ださい。 

•再操作してち故障表示が点滅する時は、お買い上げの販売店か当社事業所に修理を依頼して 
<ださい。 

その際は表示されている故障表示ちお知らせください。 

■次のような場合は、故障ではありません。 


こんなとさ 

理 由 

温度•時間表示が- - に 

なっている 

停電後、再通電すると温度•時間表示が- 

一一になります。機器運転時電源入りと同じ 
状態です。 

ファンが回らないのに故障表示が 
でない 

時間設定が0分になっているか、扉がしまって 
いない、または扉を閉めた状態で庫内冷却ス 
イッチを巧した場合です。ご使用ち法を参照し 
てください。 

メモリー運転記憶がでさない 

変更-確定スイッチを変更前と変更終了時に押 
していますか。 


•頻繁に発生する時や使用方法が正常な場合は、お買い上げの販売店か当社事業所に修理を依頼 
して < ださい。 
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■仕様 


■外形寸法図 (単位： mm ) 


品 名 

ガス高速オーブン〈コンベック〉 

形式の呼び 

RCK -20 AS 3 

RCK -20 巨 S 3 

RCK - S 20 AS 3 

点乂方式 

放電点乂式 

外形寸法 

幅 

600 mm 

600 mm 

600 mm 

熱5 

68已11 (目日媽取〕手除く） 

目目 811 (6 日 0 扉取〕手除く） 

70311 (日日 0 扉取〕手除く） 

高さ 

874 mm 

874 mm 

874 mm 

才-ブンの縮効寸法 

幅470 mm X 奥行 366 nim x 高さ4己 0 mm 

質量（本体） 

63 kg 

67 kg 

67 k 呂 

ガス接続 

¢13111ガス用ゴム管 （ LP ガス用のみ¢9.已01ガス用ゴム管） 

電 

気 

関 

係 

電 源 

AC 100 V / 已 OHz - 目 OHz 供用） 

消費電力 

50 Hz : 83 W , 60 Hz : 90 W 

電源]-ドの長さ 

約 2 m 

安全装置 

立消え安全装置、過熱防止装置、失乂ブザー 

付属品 

オーブン皿 （3 枚）、オーブン網 （3 枚）、 

オーブン皿取っ手、ファン抜を金具、取扱説明書、 
連絡先一覧表 


※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。 


■ガス消費量 

RCK-20AS3, RCK-S20AS3, RCK-20BS3 


RCK-20AS3, RCK-S20AS3 



使用ガス、使用ガスグループ 

1時間当りのガス消費量 

都市ガス 

13 A 

9.3 日 kW 

12 A 

8.72 kW 

LP ガス用 

8.40 kW 


■外形寸法図 (単位： mm ) 

RCK-20BS3 
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長期間使用しない場合 

各部の巧れを取り除さ、ほこりなどの異物び入らないようにビニールをかけて、湿気やほこりの少ないところ 
へ保管してください。特にガスの通路部分にはほこりび入って通路をつまらせないように注意してください。 

アフターサービス 

サービス(点検 • 修理)を依頼される前に 

• 「故障や異常の見分け方と処置方法」の項を見てもう一度ご確認ください。 

参確認のうえそれでも不具合びある場合、あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないで、お買い上げ 
の販売店か、当社事業所にご連絡ください。 

•アフターサービスをお申しつけの際は、次のことをお知らせください。 

① 品名-ガスの種類 ④ご住所-建物名-部屋番号-お名前-電話番号-道順 

⑤ お式の呼び（銘板表示のもの） ⑥ 訪問ご希望曰 

⑤ 故障または異常の内容（できるだけ詳しく） 


輯居または機器を移設される場合 


A 警告 

\ 

ガスの種類が異なる地域へ転居または移設される場合は、調整-改造の必要があります。 
お買い上げの販売店、または転居先のガス会社にご相談ください。 

ノ 


•転居、移設にとちなう、調整•改造の費用は、有料となります。 
ただし、ガスの種類によってはできない場合もあります。 


保証について 

•裏表紙び保証書になっています。 

•当社は保証書に記載してあるように、機器の販売後、機器に故障びある場合、一定条件のもとに、無料 
修理に応ずることを約束いたします。（詳細は保証書をご覧ください。） 

•必ず、「販売店•お買い上げ曰」などの記入をお確かめになり、保証書の内容をよ<お読み<ださい。 
保証書を紛失されますと保証期間内であってち修理費をいただく場合びあります。 

アフターサービスなどの連絡先 

•お買い上げの販売店か、フリーダイヤルにご連絡ください。 

(別添の「連絡先一覧表」を参照してください。） 

お客様の個人情報の取り扱いについて 

•当社は、お客様よりお知らせいただいたお客様のお名前-ご住所-電話番号などの個人情報をサービス 
活動および安全点検活動のために利用させていただく場合びございますのでご了承ください。 

•当社は、機器の修理や点検業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づ<業務の履行または、権 
限の行使のために必要な場合、その他正当な理由びある場合を除さ、当社 iu 外の第兰者に個人情報を開示- 
提供はいたしません。 


リンナイフリーダイヤル 
函0120 -054321 
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1 保証書 1 

- 巧 

この製品は厳密なる品質管理および検査を経てお届けしたちのです。 ^4 

本書は、お客様の正常な使用状態において万一故障した場合に、本書記載内容で無料修理を & 
行うことをお約束するをのでず。 fy 
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記 


1. 保証期間は、お買い上げの曰から1年間とし、機器本体を対象とします。 

保証期間中故障び発生した場合は、本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼<ださい。 

ただし、消耗部品は、保証の対象ではありません。 

2. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談<ださい。 

3. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理びご依頼でさない場合には、別添の『連絡先』 
一覧表をご覧の上、当社事業所にご連絡<ださい。 

4. 本保証書は、再発行いたしませんので大切に保存してください。 

己.無料修理についての規定は下記をご覧ください。 


無料修理規定 


1 . 取扱説明書、本体貼付ラベルなどのを意書に従った正常な 
使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店または 
ちよりの弊社窓□び無料修理いたします。 

2. 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上 
げの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示 
ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張 
修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。 

3. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。 

(イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および 
損傷。 

(□) お買い上げ後の取付場所の移動、落下などによる故障お 
よび損傷。 

(八）乂災、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、 
腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、ねずみ、鳥、 
くち)-昆虫類等の侵入、その他天変地異または戦争、暴 
動等破壊行為による故障および損傷。 

(二）車両-船舶への搭載で使用された場合の故障および損傷。 

(tTv) 本書の提示びない場合。 

(へ）本書にお買い上げ年月日、販売店名の記入びない場合あ 
るいは字句を書き替えられた場合。 

〇)指定外の燃料、使用電源(電圧)の使用による故障および 
損傷。 

(チ）ご転居などによる熱量変更に伴なう改造-調整の場合。 

お買い上げ曰および販売店名 


4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 

This warranty is valid only in Japan. 

※この保証書は本書に明示した期間、条件のちとにおいて無 
料修理をお約束するをのです。従ってこの保証書によって 
保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ iU が 
の 事業者に対するお客様の法律上の権利を制限す るちので 
はありません。保証期間経過後の修理などについてご不明 
の場合は、お買い上げの販売店または別添の「連絡先」一覧 
表をご覧の上、当社事業所にお問い合せください。 


お買い上げ曰 


年 


月 


曰 


販 

売店 


扱 


住 

所 


者 


電 

話番号 


印 



お割案へ 

この保証書をお受取りになるときにお買し化げ日、販売店名、扱者印び記入してあることを確認してください。 


II シ t イ株式会社 

干454-日802名ち匡市中川区福住町2番26号 
TEL 代表日日2 (361 )8211 
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